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N E 1 


X. ANTONI SZERSZNIK 


były proboszcz w Tokach, 


przeżywszy lat 92, w kapłaństwie 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opa- 
trzony św. Sakramentami, zmarł dnia 6 Listopada 1894 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się we Czwartek dnia 8 b. m. o godzinie 9 rano z domu pod L. 19 
przy ul. nad Rudawą do kościoła św. Piotra, a po odprawionem Nabożeństwie wprost na cmentarz, 
na który to obrzęd zaprasza się Wielebne Duchowieństwo i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


